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also lehrt die Beobachtung der Steighohe auch nicht rnehr angenahert die Grosse H fur die Fliissigkeit kennen, sondern die
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In der kritischen Telnperatur soil nun ^ = £2 werden, dann haben wir
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und liieraus folgt, dass in der kritischen Temperatur die Steighohe unbestimmt wird. Einige Forscher behaupten, dass diese Steighohe, indem der Meniscus zwischen Fliissigkeit und Danipf verschwindet, selbst gleich Null wird. Aus der Form el ist dieses jedoch nicht zu entnehmen, denn wenn auch (.Hi) = (Si's), (Hi) = (Hz) werden sollte, bleibt Hf doch unbestimmt. Andere sind der Ansicht, dass im kritischen Zustand uberliaupt eine Auflosung der Fltissigkeit in dem Dampf und des Danipf es in der Fliissigkeit vor sich geht, so dass uberall Fliissigkeit und iiberall Danipf vorhanden ist (Bd. I, S. 417). Das wiirde mit der Unbestiinintheit von H' in diesem Zustande gut stirnmen.                                                _
Dagegen muss jedenfalls (QI — Qz)H im kritischen Zustand gleich Null sein, sowohl wegen Qi = p2, als wegen HI = H%, HIS = -Has-Setzt man die Ermittelungen von a2 cos co fort, so sollte a- (^ — Q^) cos M im kritischen Zustande verschwinden. Das ist, wie bemerkt, der Fall. Deshalb wird die Grosse (QI — p2) -H" auch durch eine Functionsender Teniperatur abnimnit. Sie betrug bei
